LZBIETA FEICHTINGER 


przeżywszy lat 56, 


opatrzona SS. Sakramentami, w dniu 3 Lutego 1885 roku zakończyła doczesne życie. 


Stroskany mąż wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność, 
na wyprowadzenie zwłok z domu przy ul. Wolskiej (rogatka), we Czwartek dnia 5 Lutego 


b. r. o godz. 3 popołudniu, wprost na cmentarz. 


W drukarni W, Korneckiego. 


